Prałat-Kustosz Kapituły katedralnej krąkowskiej, 


Ksiazeco-Biskupi Komisarz Zśromadzenia PP. Franciszkanek, 


urodzony w r. 1852, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20 września 1904 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w piątek dnia 23 września b. r. o godz. 8 rano z domu pod L. 7 przy 
ulicy Poselskiej do kościoła katedralnego na Wawelu, a po odprawionem Nabożeństwie wprost na 
cmentarz. 


Na smutny ten obrzęd Kapituła katedralna krakowska zaprasza Wielebne P. T. Duchowieństwo, 
Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


